COMPAQ. 



Productos de escritorio Compaq Presario 

Garantia y gui'a 
de soporte 



/ 1 ano para piezas y mano de obra 



Antes de ponerse en contacto con el Centro de soporte de Compaq, es 
importante tener a mano la siguiente informacion. Dedique un momento 
a anotar la informacion del producto para tenerla como referencia en el 
future 



Nombre del producto: 
Nombre del modelo: 

Numero de serie: 

Fecha de compra: 



ADVERTENCIA: El texto resaltado de esta manera 
indica que si no se siguen las instrucciones, se 
pueden danar el equipo, perder informacion, 
producir lesiones personates o incluso la muerte. 



Intel, Pentium, Intel Inside y Celeron son marcas 
comerciales de Intel Corporation. 

Todos los demas nombres de productos mencionados en el 
presente documento son marcas comerciales de sus 
respectivas companias. 

HP no sera responsable de los errores tecnicos o editoriales 
ni de las omisiones que contenga el presente documento. 
La informacion de este documento se facilita "como es" sin 
garantia de ningiin tipo y esta sujeta a cambios sin previo 
aviso. Las garantias de los productos de HP se estipulan en 
las declaraciones de garantia expresas que acompanan a los 
productos. Nada de lo mencionado aquf debe 
interpretarse como garantia adicional. 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft, Windows y Windows XP son marcas 
comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y 
en otros paises o regiones. 
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NUMEROS DE CONTACTO 

Espana 

Soporte tecnico 

www.compaq.es/support/ask/ 
902 010 059 

Cuando oiga el mensaje de bienvenida, pulse 9. 

Soporte tecnico de hardware y software una vez vencido 
el periodo de garantia 

902 010 059 

Cuando oiga el mensaje de bienvenida, pulse 9. 



Soporte del software 

Si tiene preguntas relacionadas con el software, pongase en 
contacto con el distribuidor del software o visite la pagina 
Web que se indica a continuation: 

Arcsoft 

http:/ / www.arcsoft.com 
Pinnacle 

http:/ /www.pinnaclesys.com 
Veritas 

http:/ / www.veritas.com 



3 



Terminos de la Licencia de Software de Compaq 



A menos que usted disponga de un acuerdo escrito 
especffico con Compaq, la utilization del Software adjunto 
se regira por los siguientes Terminos de la licencia. 

Concesion de la licencia 

Compaq le concede una licencia de uso de una copia 
del Software. Por el termino "uso" se entienden el 
almacenamiento, carga, instalacion, ejecucion y 
visualization del Software. Usted podra utilizar el Software 
unicamente en un ordenador o procesador al mismo 
tiempo. Usted no podra modificar el Software ni desactivar 
sus funciones de control ni de verification de licencia. Si 
la licencia del Software se otorga para "uso simultaneo", 
usted debera impedir que el Software sea utilizado 
simultaneamente por mas usuarios que los autorizados. 

Propiedad 

El Software y sus derechos de propiedad intelectual 
pertenecen a Compaq, a sus filiales o a sus proveedores. La 
concesion de esta licencia de uso no le confiere ningun 
titulo o derecho de propiedad sobre el Software y no 
constituye una venta de derecho alguno sobre el mismo. En 
caso de cualquier infraction de los Terminos de la Licencia, 
los proveedores de Compaq podran ejecutar las acciones 
correspondientes para proteger sus derechos. 

Copias y adaptaciones 

Usted solamente podra hacer copias o adaptaciones del 
Software para realizar copias de seguridad o cuando dichas 
copias o adaptaciones constituyan un paso esencial para el 
Uso autorizado del Software. En todas las copias o 
adaptaciones que realice, usted debera reproducir todos los 
avisos de marca registrada o de propiedad intelectual que 
aparezcan en el Software original. Usted no debera copiar 
la documentation que se le entrega junto con el sistema, ni 
en su totalidad o en parte, si el previo consentimiento por 
escrito de Compaq. Usted no podra copiar el Software ni su 
documentation en ninguna red publica. 

Prohibicion de desensamblaje y 
desciframiento 

Usted no podra desensamblar ni descompilar el Software 
sin contar con el consentimiento previo y escrito de 
Compaq. Es posible que en algunas jurisdicciones no se 
requiera el consentimiento de Compaq para desensamblar 
o descompilar el Software de forma limitada. Cuando le 
sea solicitada, usted debera proporcionar a Compaq 
information razonablemente detallada sobre cualquier 
desensamblaje o descompilacion. Usted no podra descifrar 
el Software a menos que tal operation sea un paso 
necesario para el funcionamiento del mismo. 



Transferencia 

Su licencia se dara por terminada automaticamente en el 
momento en que usted transfiera la propiedad del 
Software. En el momento de la transferencia, usted debera 
entregar al cesionario el Software, incluyendo todas las 
copias y toda documentation relacionada con el Software. 
El cesionario debera aceptar estos Terminos de la licencia 
como condition para la transferencia. 

Rescision 

Con la debida notification, Compaq podra dar por 
finalizada su licencia si usted incumple cualquiera de los 
presentes Terminos de la Licencia. En el momento de 
concluir dicha licencia, usted debera destruir 
inmediatamente el Software junto con todas las copias, 
adaptaciones y porciones del Software que hubiesen sido 
mezcladas, combinadas o fusionadas por cualquier medio. 

Requisitos para la exportation 

Usted no podra exportar ni reexportar el Software ni 
ninguna copia o adaptation del mismo si con ello 
infringiera cualquier ley o reglamentacion aplicable. 

Derechos restringidos 

El Software y la documentation que lo acompana han sido 
desarrollados en su totalidad con financiacion privada. 
Estos materiales se entregan y conceden bajo licencia de 
uso como "software comercial para ordenador", conforme 
a la DEARS 252.227-7013 (octubre de 1988), DFARS 252.211- 
7015 (mayo de 1991) y DFARS 252.227-7014 (junio de 1995), 
como un "producto comercial", conforme a la FAR 2.101(a), 
o como "Software restringido para ordenador", conforme a 
la FAR 52.227-19 (junio de 1987) (o cualquier 
reglamentacion o clausula contractual de organismo 
equivalente), segun sea aplicable. Sobre este Software y la 
documentation que lo acompana usted solo dispone de los 
derechos otorgados segun las clausulas aplicables de la 
FAR o DFARS o segun el acuerdo estandar de software de 
Compaq para dichos productos. 

(Rev. 090502) 
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Declaration de garantia de 
Compaq 

DURAClON DE LA GARANTIA: 1 ano 

Compaq le garantiza a usted, el cliente final, que el hardware, 
los accesorios y demas componentes suministrados por 
Compaq estan libres de defectos en cuanto a materiales y 
mano de obra. Esta garantia es valida a partir de la fecha de 
compra y durante el periodo especificado arriba. 

Compaq le garantiza a usted, el cliente final, que el software 
no dejara de ejecutar sus instrucciones de programacion a 
causa de defectos en materiales o mano de obra, siempre que 
lo haya instalado y utilizado correctamente. Compaq no 
garantiza el correcto funcionamiento del software en 
combinaciones de software y hardware de su election, ni el 
cumplimiento de requisitos especificados por usted. 

Si Compaq ha preinstalado de fabrica una tarjeta de interfaz 
de red ("NIC") en el Compaq Presario, Compaq le garantiza 
que han sido instalados los controladores adecuados y que el 
Compaq Presario reconocera la NIC. Sin embargo, la garantia 
de Compaq NO cubre los problemas de conectividad ya que 
estos NO son objeto de soporte. 

Los productos Compaq pueden incluir piezas refabricadas 
cuyo funcionamiento sea similar al de las piezas nuevas o que 
hayan sido utilizadas solo ocasionalmente. 

En caso de que Compaq reciba alguna notification de defectos 
durante el periodo de garantia, Compaq reparara o 
reemplazara, a su discretion, los productos que efectivamente 
resulten ser defectuosos. En caso de que el software estuviera 
defectuoso, Compaq reemplazara el soporte de software que 
no ejecute sus instrucciones de programa como consecuencia 
de dicho defecto. Los productos o unidades de reemplazo 
deberan ser nuevos o funcionar como tales. 

Si en un plazo razonable Compaq no pudiese reparar algun 
producto o devolverlo al estado correspondiente a las 
condiciones garantizadas, el propietario tendra derecho al 
reintegro prorrateado del importe pagado, por lo debera 
devolver el producto lo antes posible. Se devolvera el 100% 
del precio original de compra si la devolution se realiza dentro 
de los tres primeros meses de adquisicion del producto. Se 
devolvera el 85% del precio si la devolution se efectua entre 
tres y seis meses despues de la fecha de compra. Se devolvera 
el 55% del precio original de compra si la devolution se 
efectua entre seis y nueve meses despues. Se devolvera el 35% 
si se realiza entre nueve y doce meses despues de la fecha de 
compra. 



La garantia limitada de Compaq es aplicable en cualquier pais 
o region o localidad donde Compaq haya comercializado el 
producto y tenga un servicio de mantenimiento para el 
mismo. El nivel de servicio de garantia que reciba puede 
variar segun las normas locales. Compaq no modificara las 
caracteristicas del producto para permitir su funcionamiento 
en un pais/ region en el que, por razones legales o normativas, 
no estaba planeado dicho funcionamiento. 

Compaq no garantiza que sus productos vayan a funcionar 
de forma ininterrumpida y sin errores. 

La garantia de Compaq no es aplicable a defectos 
resultantes de (a) calibration o mantenimiento impropio 
o inadecuado, (b) software, interfaces, componentes o 
suministros no proporcionados por Compaq, (c) cualquier 
modification no autorizada o uso indebido, (d) la 
utilization del producto al margen de las especificaciones 
medioambientales recomendadas, (e) preparation 
inadecuada del entorno de trabajo, (f) mantenimiento o 
reparation no autorizados, o (g) abuso, negligencia, 
accidente, perdida o danos de desplazamiento. 

DENTRO DE LO PERMITIDO POR LAS LEYES 
LOCALES, LAS GARANTIAS ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS CONSTITUIRAN SUS UNICOS Y 
EXCLUSIVOS DERECHOS LEGALES, SIN PODER 
APLICAR NINGUNA OTRA GARANTIA O CONDIClON, 
YA SEA ESCRITA U ORAL, EXPRESA O IMPLICITA. 
DENTRO DE LO PERMITIDO POR LAS LEYES 
LOCALES, CUALQUIER GARANTIA O CONDIClON 
IMPLICITA DE CALIDAD SATISFACTORIA Y APTITUD 
PARA UN PROPOSITO DETERMINADO SE LIMITARA A 
LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA SEGUN SE 
INDICA ARRIBA. Algunos paises, regiones, estados o 
provincias no permiten limitaciones respecto a la duration 
de una garantia implicita, por lo que es posible que la 
limitation o exclusion anterior no sea aplicable en su caso. 
La presente garantia le otorga derechos especificos de 
caracter juridico y ademas usted podria tener otros 
derechos adicionales diferentes en cada pais o region, 
estado o provincia. 

ES POSIBLE QUE GOCE DE DERECHOS ESTATUARIOS 
FRENTE AL VENDEDOR BASADO EN SU ACUERDO DE 
COMPRA. ESTOS DERECHOS NO SE VERAN 
AFECTADOS, DE FORMA ALGUNA, POR ESTA 
GARANTIA DE COMPAQ. 
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Responsabilidades del cliente 

Antes de autorizarle una reparacion de hardware o de 
enviarle una pieza de repuesto, se le pedira que ejecute los 
programas de diagnostics suministrados por Compaq. Si 
no se detecta ningun defecto en el hardware despues de la 
correction de problemas, la reparacion se cobrara de 
acuerdo con las tarifas estandar de Compaq. 

Usted es responsable de proteger su information personal 
y confidential, asi como de utilizar un proceso externo a los 
productos que permita la restauracion de los archivos, 
datos o programas perdidos o alterados. 

Antes de Uamar al Centro de atencion al cliente de Compaq 
para la reparacion, usted debe hacer copias de seguridad 
de todos los datos de su sistema. 

En los casos de recogida para enviar al Centro de 
reparaciones de Compaq, debe extraer todos los accesorios 
y embalar la unidad defectuosa en el embalaje original. 

Obtencion de servicio de reparacion para 
hardware cubierto por garantia 

Durante el periodo de garantia del hardware, el servicio de 
reparacion de hardware incluye los componentes 
sustituibles por el usuario, los servicios en centros 
autorizados descritos mas abajo. Para obtener un servicio 
bajo garantia del hardware, llame a uno de los numeros 
telefonicos que aparecen en la lista de la pagina de 
numeros de cotnacto o lleve su Compaq Presario a un 
proveedor de servicio autorizado. Asegurese de tener a 
mano el comprobante de compra de su equipo. 

Servicio de componentes sustituibles por 
el usuario 

Si esta disponible en su area, algunos componentes 
sustituibles por el usuario pueden gestionarse mediante un 
sistema de envio rapido de componentes. Compaq le 
enviara el componente junto con las instrucciones escritas 
de sustitucion del componente defectuoso. Si es necesario, 
Compaq le facilitara asistencia telefonica. Debera devolver 
las piezas y unidades defectuosas a Compaq en un periodo 
de 30 dias. En algunos casos, Compaq solicitara un numero 
de tarjeta de credito como garantia de los componentes 
mas caros (por ejemplo, por un monitor), y le cobrara el 
precio de venta al publico si no devuelve el componente 
defectuoso antes de 30 dias. 



Servicios en centros autorizados 

Durante el periodo de garantia del hardware se ofrece un 
servicio de reparacion de hardware; el hardware debera 
entregarse a un proveedor autorizado de reparaciones de 
equipos Compaq Presario. 

Abajo aparece el nombre y direction del organismo de HP 
responsable del cumplimiento de esta Garantia de Compaq 
en su pais o region: 

Espana 

Hewlett-Packard Espanola, S.L.S.A. 

Carretera National VI 

Km 16.500 

28230 Las Rozas 

E-Madrid 

ATENCION: EL USO DEL SOFTWARE ESTA SUJETO A 
LOS TERMINOS DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DE 
COMPAQ QUE SE ESTABLECEN EN LA PAGINA 
PRIMERA. CON LA UTILIZAClON DE ESTE SOFTWARE 
USTED ACEPTA IMPLICLTAMENTE DICHOS TERMINOS. 
SI USTED NO ACEPTA LOS TERMINOS DE LA LICENCIA, 
PUEDE DEVOLVER EL SOFTWARE Y LE 
REEMBOLSAREMOS SU PRECIO INTEGRO SI EL 
SOFTWARE SE HA SUMINISTRADO JUNTO CON OTRO 
PRODUCTO, USTED PUEDE DEVOLVER EL PRODUCTO 
EN SU TOTALIDAD, SIN USAR, Y LE 
REEMBOLSAREMOS EL PRECIO INTEGRO DEL 
CONJUNTO. 

El Acuerdo de licencia de software de Compaq sera aplicable 
a todo el Software suministrado, a exception del software de 
Microsoft 8 . Los productos de Microsoft se le entregan bajo 
los terminos de licencia expresados en el Acuerdo de licencia 
de usuario final de Microsoft (Microsoft End User License 
Agreement /EULA) que se incluye en la documentation en 
linea de Microsoft. 

Proteja su inversion 

Puede ampliar su garantia estandar de fabrica a dos anos 
mas. Si desea mas information, visite nuestro sitio Web en 
la direction http:/ /carepaq.emea.compaq.com o llame al 
Centro de soporte de Compaq. 
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Declaration de conformidad 



De acuerdo con la Gufa 22 ISO/IEC y EN 45014 



Nombre del fabricante: 
Direction del fabricante: 



declara que el producto 
Nombre del producto: 



Hewlett-Packard Company 

10500 Ridgeview Ct. 
Cupertino, CA 95015-4010 
EE.UU. 



Numerate) de modelo: 



Opciones del producto: 



Seguridad: 



EMC: 



Sistema de ordenador personal 
Compaq Presario 

serie 6000, serie 8000, 
serie S0000 

Todas 

es conforme a las siguientes especif icaciones de 
productos: 

IEC 60950:1991 + Al, A2, A3, A4 
EN 60950:1992 + Al, A2, A3, A4, All 
IEC 60825-1:1993 + Al/E 60825-1:1994 + 
All Clase 1 (Laser/LED) 

CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Clase B 1 ) 
CISPR 24:1997/EN 55024:1998 
IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + 
A14 — Armonicos 

IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 — 
Parpadeo 

FCC Ti'tulo 47 CFR, Parte 15 Clase B V 
ICES-003, Publication 2 
AS/NZS 3548:1995 +A1+A2:1997/ 
CISPR 22:1993 +A1+A2:1996 Clase B 1 ' 
Telecom: TBR 21:1998, EG201 121:1998 

Especificaciones de funcionamiento 



Information complementaria: 

El producto aqui descrito cumple con los requisitos de 
las siguientes Directivas y, por tanto, porta el emblema 
de la CE. 

— la Directiva R&TTE 1999/5/EC 

1) El producto fue probado en una configuration tipica 
con perifericos y ordenadores personales de Compaq. 

2) Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas 
de la FCC. Su utilization esta sujeta a las dos 
condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe 
provocar interferencias dafiinas, y (2) este dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia recibida, 
incluidas las que puedan ocasionar un 
funcionamiento incorrecto. 

Hardware Quality Engineering Manager 
Cupertino, CA, EE.UU Julio de 2003 

Para information relativa SOLAMENTE al cumplimiento 
normativo, pongase en contacto con: 
Contacto en 

Europa: Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE 

Herrenberger Strafie 110-140 
D-71034 Boblingen, Alemania 
(FAX: + 49-7031-14-3143) 



Rangos electricos: 



Temperatura de 
funcionamiento: 



Temperatura de 
almacenamiento: 
Humedad de 
funcionamiento: 
Humedad de 
almacenamiento: 



Modelos: Serie 6000, Serie 8000 y 
Serie S0000 

100-127 W200-240 V%, 
4/2 A, 50/60 Hz 

5° a 35° C 

(En modelos con unidades de 
DVD+RW/+R la temperatura de 
funcionamiento es de 5° a 30° C) 

-40° a 70° C 

15 a 80% a 26° C 

90% a 65° C (sin condensation) 



Altitud de 
funcionamiento: 
Altitud de 
almacenamiento: 



0-2286 m 
0—1572 m 



Este producto se entrega con 
pilas. Cuando se agoten, en vez 
de desecharlas recojalas como 
pequenos residuos quimicos. 

Bij dit produkt zijn batterijen 
geleverd. Wanneer deze leeg 
zijn, moet u ze niet weggooien 
maar inleveren als KCA. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Information sobre cumplimiento normativo y 
de seguridad 



ADVERTENCIA: El Compaq Presario es pesado; 
para moverlo a otro lugar, no olvide seguir 
siempre los principios de ergonomia. 

ADVERTENCIA: Una descarga electrostdtica (ESD) 
puede danar las unidades de disco, tarjetas 
adicionales y otros componentes. Si no dispone 
de una estacion contra descargas electrostdticas, 
use una munequera unida a una pieza metdlica 
del ordenador. Deje las tarjetas sobre una base 
conductora acolchada o dentro de la funda 
conductora original, pero nunca sobre la funda. 

ADVERTENCIA: No ponga en marcha el sistema 
con la cubierta quitada. Coloquela siempre antes 
de encender el sistema. 



ADVERTENCIA: Lea la "Informacion adicional de 
seguridad" que se encuentra en este documento 
antes de instalar y conectar el sistema al sistema 
de alimentacion electrica. 



ADVERTENCIA: El uso de un tipo de modulo de 
memoria incorrecto podria danar el sistema. 



ADVERTENCIA: No tire del modulo de memoria 
para extraerlo del conector. Use los clips de 
retencion para expulsarlo. 

ADVERTENCIA: No sobrecargue el sistema 
instalando tarjetas adicionales que consuman 
demasiada corriente. El sistema estd disenado 
para proporcionar 2 amperios (como promedio) 
a +5 voltios para cada tarjeta del ordenador. El 
consumo total de corriente a +5 voltios en un 
sistema completo (con todas las ranuras de 
expansion llenas) no debe ser superior al 
numero total de ranuras multiplicado por 
2 amperios. 

ADVERTENCIA: Tenga cuidado con los bordes 
afilados de la cubierta de la ranura de 
expansion. 

ADVERTENCIA: Existe peligro de explosion si la 
pila se reemplaza incorrectamente. Sustituyala 
solo por el mismo tipo de bateria o uno 
equivalente. Deseche las baterias usadas de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 




Cumplimiento de la norma 
ENERGY STAR 

Los PC Presario y los Monitores de 
Compaq marcados con el logotipo de 
ENERGY STAR® en el embalaje 
cumplen con las directrices de la 
Agenda de Protection del Medio 
Ambiente de EE.UU., ENERGY STAR, 
en cuanto al uso eficiente de la energia. 

Los productos con la etiqueta ENERGY STAR estan 
disefiados para utilizar menos energia, por lo que 
contribuyen a ahorrar dinero en las facturas de electricidad 
y a proteger el medio ambiente. 

ENERGY STAR® es una marca registrada propiedad del 
gobierno de EE.UU. 

Declaration EMI 

(solo en la Union Europea) 

Este es un producto de clase B. En un ambiente domestico, 
este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo 
caso puede ser necesario que el usuario adopte las medidas 
adecuadas. 

Declaration de la Red 

telefonica europea 

(solo en la Union Europea) 

El producto aqui descrito cumple con los requisitos de la 
Directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexo II) y por tanto, porta 
el emblema de la CE. No obstante, debido a las diferencias 
entre las distintas RTPC individuales en los diferentes 
paises o regiones, esta aprobacion no otorga, por si misma, 
una garantia incondicional de funcionamiento correcto en 
todos los puntos terminales de la red RTPC. En caso de 
problemas, debe ponerse en contacto, en primer lugar, con 
el proveedor del equipo. 

Declaration de compatibilidad 
con la Red europea 
(solo Union Europea) 

Este equipo ha sido disenado para funcionar en redes 
DTMF analogicas (compatibles con TBR-21). 

Este equipo puede producir problemas de interconexion en 
las redes RTPC que solo admitan la Marcacion por pulsos. 
Consulte al operador de red para obtener mas informacion 
al respecto. 
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Informacion sobre conformidad en 
el Reino Unido 

Este modem cuenta con la aprobacion de la Secretaria de 
Estado y el Departamento de Industria y Comercio para 
conectarlo a una sola linea de intercambio de la red 
telefonica publica conmutada, administrada por ciertos 
operadores de telecomunicaciones publicas autorizados o 
sistemas conectados a ella. (Solo lmeas directas, no en 
sistemas compartidos ni sistemas de portadora 1-1.) 

Este modem tambien puede conectarse a centralitas 
automaticas privadas (CAP) que proporcionan 
indicaciones sobre procedimientos secundarios. 

Si utiliza el modem con una centralita que proporciona 
indicaciones sobre procedimientos secundarios, no inserte 
mas de dos pausas de 4 segundos cada una entre el digito 
de acceso inicial de la RTPC y el numero que desea marcar. 
De este modo evitara interferencias con la red del operador 
publico de telecomunicaciones. 

Si desea utilizar el modem con una centralita con una 
extension de BT, la conexion del modem solo puede 
realizarla BT o el representante de servicio autorizado de la 
centralita, a menos que se le haya enviado una notification 
por escrito al representante de la centralita dandole 14 dias 
de plazo para realizar la conexion antes de llamar a otra 
persona y el plazo haya vencido. 

Este modem solo puede utilizarse con lmeas de telefono 
que proporcionen servicios de Desconexion de bucle o 
Marcacion en multifrecuencia. 

Se avisa a los usuarios de este modem que la aprobacion es 
para la conexion a la RTPC a traves de la interfaz de linea 
telefonica suministrada. La conexion de un modem a la 
RTPC a traves de cualquier otro medio anulara la 
aprobacion. 

No se garantiza el funcionamiento correcto en todas las 
circunstancias. Cualquier problema debe consultarse con el 
proveedor. 

Algunos operadores de redes requieren que los usuarios de 
la red soliciten previamente un permiso para conectarse y 
la instalacion de un conector adecuado. 

Numero de equivalencia del dispositivo de 
llamada 

El numero de equivalencia del dispositivo de llamada 
(REN) de este modem es 1. El REN es una guia del numero 
maximo de aparatos que pueden conectarse 
simultaneamente a la misma linea de telefono. El valor de 
REN de todos los aparatos se suma y no debe ser mayor 
que 4. A menos que se indique lo contrario, se puede 
considerar que un telefono tiene un valor de REN de 1. 



Uso aprobado 

Este modem solo esta autorizado para los siguientes usos: 

• Almacenamiento de numeros de telefono para su 
recuperation a traves de un codigo predeterminado 

• Detection de la indication de procedimiento inicial 

• Llamadas y respuestas automaticas 

• Detection de tonos 

• Funcionamiento en ausencia como indication de 
procedimiento secundario 

• Uso con altavoces 

Este modem NO debe usarse como extension de un 
telefono de pago. 

No esta autorizada la conexion de este modem a los 
servicios privados de banda de voz del Reino Unido. 

Este modem no admite la funcion de rellamada automatica. 

Cualquier uso distinto al indicado anulara la aprobacion de 
su modem si, como resultado de este uso, deja de cumplir 
con las normas para los que se concedio la aprobacion. 

La aprobacion de este modem se ANULARA si el aparato 
se modifica de cualquier forma no autorizada por el BABT 
o si se usa o se conecta con software externo no autorizado 
por el BABT. 

Almacenamiento de numeros 

Se recomienda comprobar los numeros de telefono 
almacenados en su modem inmediatamente despues de 
programarlos. 

Para evitar los errores de direction de clase y las 
interferencias con la red, compruebe que todos los numeros 
de telefono programados manualmente son correctos. 

Para que este modem pueda funcionar con una centralita, 
puede ser necesario que el numero contenga un caracter de 
PAUSA (una coma). Cada coma proporciona un retardo de 
dos segundos. 
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«w ADVERTENCIA: Para usar este dispositivo, hay 

que observar siempre unas precauciones basicas 
de seguridad para reducir el riesgo de incendia, 
descargas electricas y lesiones, incluido lo 
siguiente: 

• No utilice este producto cerca del agua, como 
por ejemplo, cerca de una banera, lavabo, 
fregadero de cocina o lavadero, en un sotano 
humedo o cerca de una piscina. 

• Evite el uso de este producto durante 
tormentas electricas. Puede haber un riesgo 
remoto de descarga electrica de un rayo. 

• No utilice este producto para informar de una 
fuga de gas en las inmediaciones de la fuga. 

• Desconecte siempre el cable del modem antes 
de abrir la cubierta del equipo o de tocar 
algun cable de modem, alguna clavija o algun 
componente interno no aislados. 

• Si este producto no incorporaba un cable de 
linea telefonica, utilice solo un cable de 
telecomunicaciones n.° 26 AWG o mayor para 
reducir el riesgo de incendio. 

• No enchufe un cable de modem o telefono en 
el receptaculo de la tarjeta de interfaz de red. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 

Informacion adicional de seguridad 

Este producto no ha sido evaluado para la conexion a un 
sistema de energia "IT" (un sistema de distribution de CA 
sin conexion a tierra directa, de acuerdo con IEC 60950). 

Advertencia de seguridad de energia de CA 

«s ADVERTENCIA: Instale el ordenador cerca de una 
I toma de corriente de CA. El cable de 

alimentacion de CA es el medio principal de 
desconexion de su Compaq Presario y debe 
estar siempre al alcance. Por su seguridad, el 
cable de alimentacion que se le proporciono con 
su sistema tiene una toma de tierra. Utilice 
siempre el cable de alimentacion con una toma 
de corriente con instalacion de tierra para evitar 
el riesgo de descarga electrica. 

ADVERTENCIA: El sistema incluye un selector de 
I tension para sistemas de alimentacion de CA a 
1 1 5 o 230 V. El selector de tension estd ajustado 
a la tension correspondiente al pais o region 
donde se vendio originalmente. Si mueve el 
interruptor de seleccion de tension a la posicion 
incorrecta, pueden producirse danos en el PC y, 
ademas, se anulard cualquier garantia implicita. 



ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de 
descargas electricas a traves de la red telefonica, 
conecte su ordenador al enchufe de corriente 
alterna antes de conectarlo a la linea telefonica. 
Desconecte tambien la linea telefonica antes de 
desconectar el ordenador del enchufe de 
corriente alterna. 



ADVERTENCIA: Desconecte siempre el cable del 
modem del sistema telefonico cuando instale o 
quite la cubierta del ordenador. 

ADVERTENCIA: No encienda el ordenador si la 
cubierta estd quitada. 



«w ADVERTENCIA: El usuario no debe realizar el 
mantenimiento de la fuente de alimentacion. 
Para evitar danos a la fuente de alimentacion, 
confie su reparacion o sustitucion solo a una 
persona cualificada. El usuario puede efectuar el 
mantenimiento de todos los demds 
componentes. 

«w ADVERTENCIA: Por su seguridad, desconecte 
I siempre el sistema de su fuente de alimentacion 
y de cualquier sistema de telecomunicaciones 
(como lineas telefonicas), redes o modems, antes 
de llevar a cabo alguno de los procedimientos 
que se describen en esta guia. De lo contrario, 
puede provocar danos personales o danos en el 
equipo. Dentro de la fuente de alimentacion y 
del modem de este producto existen niveles 
peligrosos de tension. 

Precaution con la bateria de litio 

«s ADVERTENCIA: El PC usa una pila de litio de tipo 
I CR2032. Existe peligro de explosion si la pila se 
reemplaza incorrectamente. Utilice solo el tipo de 
pila recomendado por el fabricante o uno 
equivalente. Deseche las pilas usadas 
respetando las instrucciones del fabricante. 

Declaration de seguridad laser 

Producto Close 7 de baja emision 

Las unidades de CD-ROM y DVD contienen un sistema 
laser y estan clasificadas como "Producto Laser de Clase 1" 
bajo una norma de radiation de acuerdo con la Ley de 
Seguridad y Control de Radiation para la Salud de 1968 del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos (DHHS). 

En caso de que la unidad precise mantenimiento, pongase 
en contacto con una oficina de servicio autorizada. 
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s» ADVERTENCIA: El uso de procedimientos de 
I control, ajuste o rendimiento diferentes de los 
especificados en la Guia del usuario, puede 
ocasionar una exposicion peligrosa a la 
radiacion. Para prevenir la exposicion directa 
al rayo laser, no intente abrir la carcasa del 
CD-ROM ni del DVD-ROM. 

Etiqueta de producto laser 

La etiqueta siguiente o una equivalente esta ubicada en la 
superficie de los productos laser de Compaq: 




Esta etiqueta indica que el producto esta clasificado como 
PRODUCTO LASER DE CLASE 1. Esta etiqueta aparece en 
un dispositivo laser instalado en su producto. 

Protection de los conectores de antena de TV 

Conexion a tierra de la antena de television 
externa 

Si conecta una antena exterior o un sistema de cable a su 
ordenador, asegurese de que la antena o sistema de cable 
dispone de una toma de tierra para protegerse contra 
variaciones de tension y cargas estaticas. El Articulo 810 del 
Codigo Nacional Electrico, ANSI/NFPA 70, proporciona 
information relativa a la instalacion a tierra fisica del mastil 
y de la estructura de soporte, a la instalacion a tierra fisica 
del cable de entrada a la unidad de descarga de antena, al 
tamano de los conductores a tierra, a la ubicacion de la 
unidad de descarga de antena, a la conexion de electrodos 
a tierra y a los requisitos de dichos electrodos. 

Proteccion contra rayos 

Para la mayor proteccion de cualquier producto de 
Compaq durante una tormenta electrica, o cuando lo deja 
desatendido o no se utiliza durante mucho tiempo, 
desconecte el producto de la toma de corriente y 
desconecte la antena o sistema de cable. Esto evitara danos 
al producto debidos a rayos o variaciones de tension. 




Conexion a tierra de la antena 

Conexion a tierra de la antena 



Referenda 


Componente de conexion a tierra 


o 


Equipo de suministro electrico 


0 


Electrodos de conexion a tierra de la alimentacidn 
electrica (NEC Art 250, Parte H) 


e 


Toma de tierra 


o 


Conductores de conexion a tierra (NEC Seccion 810-21) 


© 


Unidad de descarga de la antena (NEC Seccion 810-20) 


© 


Toma de tierra 


o 


Cable de antena 



Cables de corriente 

Un sistema de antena exterior no debe estar proximo a los 
cables de corriente u otros cables o circuitos de energia 
electrica, o donde pueda caer sobre dichos cables o 
circuitos. 

mm ADVERTENCIA: Al instalar un sistema de antena 
exterior, se debe tener mucho cuidado de no 
tocar los cables o circuitos de corriente, ya que 
podria ser mortal. 
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